4К 


УДК 621.317.07.089 


В.П. Куценко ', С.П. Сергиенко * 

Государственный университет информатики и искусственного интеллекта, 
г. Донецк, Украина 

Донецкий национальный университет, г. Донецк, Украина 
допеК50(@тай.га 


Анализ спектра мощности случайных 
сигналов на выходе смесителя радиометра 
крайне высокой частоты 


Предложен метод, позволяющий проводить анализ спектра мощности шумовых низкоинтенсивных 
сигналов на выходе смесителя радиометра крайне высокой частоты на основе воздействия случайного 
сигнала на полупроводниковый диод, включённый в конце длинной ЛИНИИ. 


Введение 


Радиометрические измерительные приемники широко используются в различ- 
ных областях науки и техники: в системах пассивной локации, дистанционного 
измерения температуры, исследования свойств материалов, характеристик атмосфе- 
ры и т.д. При этом диапазон измерений из дециметровых и сантиметровых волн 
активно перемещается в миллиметровую область. Для решения указанных задач 
требуется разработка специальных радиометрических измерительных приемников 
(РИП) КВЧ-диапазона, способных принимать, распознавать и измерять низкоинтен- 
сивные случайные сигналы на фоне более мощных шумов входных элементов [1]. 
Обеспечение необходимой помехозащищенности, а следовательно, и высокой точ- 
ности измерения параметров сигналов требует качественной оптимизации параметров 
работы входных КВЧ-элементов схемы как основных источников погрешностей из- 
мерений. Поскольку из-за отсутствия необходимой элементной базы КВЧ-диапазона 
часто приходится применять схемы супергетеродинного типа, то смеситель, имею- 
щий нелинейную характеристику преобразования, следует рассматривать также как кас- 
кад, влияющий на точность оценки параметров выходного сигнала. 

Постановка задачи. Задача нелинейного преобразования детерминированных 
сигналов достаточно изучена, однако для нелинейных систем, работающих со случай- 
ными сигналами, ее решение сдерживается рядом принципиальных проблем [2]. 

Поэтому задачей данной работы является предложение метода, позволяющего 
проводить анализ спектра мощности шумовых сигналов на выходе смесителя радио- 
метрического приемника крайне высокой частоты на примере воздействия случайных 
сигналов на полупроводниковый диод, включённый в конце длинной линии. 


Основная часть 


Корреляционные функции и энергетические спектры широко используются при 
анализе и сопоставлении параметров различных радиометрических систем, особенно 
в условиях воздействия помех на полезные сигналы [3], [4]. 
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Для анализа спектра сигналов на выходе смесителя радиометрического при- 
емника крайне высокой частоты с монохроматическим гетеродином необходимо 
описать преобразование случайного широкополосного сигнала большой амплитуды 
на нелинейном неинерционном элементе. 

За основу возьмем входной каскад функциональной схемы супергетеродинного 
корреляционного радиометра, изображенной на рис. 1 [5]. В схеме обозначено: Х1 — 
приемная антенна, А1 — двойной волноводный тройник, К! — эквивалент приемной 
антенны, 01 и 02 — КВЧ-смесители, имеющие одинаковые параметры, А2 и А4 - вен- 
тили, имеющие одинаковые параметры и С] — гетеродин монохроматического сигнала. 


Рисунок 1 — Функциональная схема входного каскада супергетеродинного 
корреляционного радиометра (обозначение в тексте) 


Поскольку параметры смесителей 01 и 02 и вентилей А? и А4 между собой по- 
парно равны, то рассмотрим работу только смесителя 01. Представим смеситель 01 
в качестве длинной линии, подключенной в конце к нелинейному неинерционному 
элементу рт-диоду (рис. 2). 


С, — 


= С’, 


Рисунок 2 — Эквивалентная схема длинной линии с нелинейным неинерционным 
элементом (обозначение в тексте) 


В схеме обозначено: ( р - Падающая волна, имеющая нормальный закон рас- 


пределения, Ы, — отраженная волна от нелинейного неинерционного элемента, 


подключенного в конце линии и [в — напряжение на нелинейном элементе. 


Связь напряжения падающей волны Ц р С напряжением на нелинейном эле- 


р ы О 
менте С ‚ с вольт-амперной характеристикой Г:= е` - 1, определяется неявным урав- 
нением: 


(© _ И +0=29 +29 (.510(0%0, (1) 


где: Оо — напряжение на смесительном диоде, 7 — волновое сопротивление линии, на 
конце которой включен смесительный диод. 

Падающая волна представляет собой сумму монохроматического сигнала гете- 
родина и случайного измеряемого сигнала. Решение этого неявного уравнения отно- 
сительно напряжения на нелинейном элементе (/ будет содержать гармонические состав- 
ляющие, кратные частоте гетеродина, и случайные составляющие широкого спектра. 
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Спектр напряжения на нелинейном элементе И определяется выражением 


п 
ы | 
0(щ) = сое" аь (2) 
п 
м 
а спектр тока — выражением 
м 
| 
о) := (72° - пен. (3) 
—п 
ш 


Тогда мощность спектральных составляющих сигнала гетеродина на нелиней- 
ном элементе можно представить как усредненное по ансамблю значение случайного 
измеряемого сигнала, определяемого произведением спектра напряжения на сопря- 
женный спектр тока 

| -0 ° 


| 20? 


Р(из) = Ок. —— ао. (4) 


— © 


В то же время корреляционная функция случайного сигнала на нелинейном 
элементе будет иметь следующий вид: 


оо 
В) = | | О.Р, Отт) 040. (5) 
вю = 
где В(Т) — двумерная плотность вероятности для двух сечений случайного процесса 
сдвинутых друг относительно друга на время -— Т. 
Если допустить, что случайный сигнал подчиняется нормальному закону распре- 
деления и является эргодическим, при этом двумерная плотность вероятности имеет вид: 


я 2 
9+0 2-09 1-е) 


1 оэ(-ньЯ) 


ее з (6) 
2-п о-/1- [(т) 
а спектр мощности соответствует спектру идеального полосового сигнала в области 
частот вблизи частоты гетеродина, тогда корреляционная функция будет иметь вид: 
2.Лш яп(Ао-т 
(т) := В (7) 
п Ат 


На рис. 3 представлен спектр мощности входного сигнала. 


ВОО) = 


Р(и:) (отн. ед.) 


и ГГц) 
0 50 100 г 


Рисунок 3 — Графическая зависимость спектра мощности входного сигнала 
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Одновременно в случае, если случайный сигнал подчиняется нормальному закону 
распределения, корреляционную функцию можно представить также в виде ряда: 


со [ п\ 
ва):= уз |ГиигСай «т 
п=0 


п! / 


(8) 


где входящие в корреляционную функцию величины представляют собой: 


© 


_0 
бе Ч 
пи \2-т ИР .П 
б | тн (0) о’ ат 
=. е 
п1 М2: т ы .П 


Ни(О) — полином Эрмита. 
Вышеуказанный ряд достаточно быстро сходится. Однако в результате взаимо- 
действия случайного сигнала с сигналом гетеродина выходной процесс перестает быть 


стационарным. 
В этом случае необходимо провести усреднение коэффициентов Сна, Си; по периоду 
гетеродина. 
И" 
[6] С: 
„01 
С. := С: @, 9 
ви 12. д.п! (9) 


-л 
(69) 


Корреляционная функция после усреднения коэффициентов будет иметь вид: 
[©] 


в(т) = У) (с). (10) 


п=1 
Постоянную составляющую МОЩНОСТИ, выделяющуюся на смесительном диоде, 
находим из выражения, получаемого путем усреднения по периоду сигнала гетеро- 
дина и ансамблю случайного сигнала произведения тока на напряжение: 


р” 


2 а40.. (11) 


2.п \/2-л с 
_5 — 
"бу 


(6) 

При приеме гетеродинным радиометром шумовых низкоинтенсивных сигналов, 
модулированных меандром, на выходе смесителя полезный сигнал будет переменным. 
В моменты времени, когда измеряемый шум не поступает на смеситель, а случайная 
составляющая сигнала определяется шумами смесителя — постоянная составляющая 
выходного сигнала будет минимальной. Разность мощностей выходного сигнала опре- 
деляется разностью мощностей шума на входе. Поскольку измеряемый шумовой 
сигнал и собственный паразитный шум смесителя между собою не коррелированы, 
то дисперсию входного случайного сигнала можно определить как сумму соответ- 
ственно дисперсий полезного сигнала и шума смесителя. 
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2 2 2 
0 :=95 +0; . (12) 
Мощность на выходе смесителя определяется выражением: 
Ри=Р 5 -Р.о (13) 


где Рз — постоянная составляющая мощности сигнала на выходе смесителя, когда на 
смеситель поступает измеряемый шум вместе с шумом смесителя; Ро — постоянная 
составляющая мощности сигнала, когда измеряемый шум не поступает на смеситель. 

Спектр шума на выходе смесителя, согласно теоремы Винера — Хинчена, нахо- 
дится как преобразование Фурье от корреляционной функции. Используя ранее полу- 
ченное выражение для выходной корреляционной функции, получим выражение для 
спектра выходного шума: ) 


Р(о) = У` | м. (14) 


[.е) 


п=1 => 


Отношение «сигнал/шум» на выходе смесителя при постоянной времени син- 
хронного детектора, равной та будет иметь вид: 


РР... - 


у Ро) 

Проведенные расчеты спектра мощности случайных сигналов на выходе сме- 
сителя радиометра при различном обратном токе смесительного диода (рис. 4) и при 
различном напряжении на смесительном диоде (рис. 5, 6) показывают, что подбором 
указанных величин можно оптимизировать значение мощности выходного сигнала. 
В случае некритичности шумов смесителя преобладающими факторами, приводя- 
щими к увеличению флуктуационного порога чувствительности радиометра, будут 
являться шумы каскадов, стоящих после смесителя, и шум гетеродина. Оптимизация 
выходной мощности в этом случае позволит повысить отношение «сигнал/шум» 
высокочувствительного радиометрического приемника (рис. 7). 


В, (отн. ед.) В. (отн. ед.) 
4 и 3 
3 
2 
2 
1 - 
1 
5 № 00^) 0 50 75 Чобыв) 
Рисунок 4 — Графическая зависимость Рисунок 5 — Графическая зависимость 
мощности сигнала на выходе смесителя мощности на выходе смесителя 
от обратного тока смесительного диода — от амплитуды гетеродина при обратном 
при амплитуде гетеродина 75 мВ токе смесительного диода 100 мкА 
Ри (отн. ед.) 


05 Ш Б Чо (мВ) 


Рисунок 6 — Графическая зависимость мощности входного сигнала от напряжения 
гетеродина при обратном токе смесительного диода 5 мкА 
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Анализ расчетов спектра на выходе смесителя (рис. 8) показывает, что существу- 
ют области частот гетеродина, где практически паразитный шум смесителя не прояв- 
ляется, а вблизи нулевой частоты наблюдается пик интенсивности, что дает основание 
для снижения флуктуационного порога чувствительности радиометра делать двойное 
гетеродинирование сигнала. В нашем случае частоту второго гетеродина целесообраз- 
нее выбрать равной 25 ГГц. Отрицательный спектр мощности вблизи нулевой и двойной 
частот объясняется тем, что диод при нелинейном преобразовании сигнала является на 
этих частотах источником ЭДС (в нем направление тока и напряжения противоположны). 
На рис. 8 обозначены: 1 — спектр мощности шума на выходе смесителя в полосе частот 
входного сигнала (масштаб данной функции уменьшен в 100 раз), 2 — спектр мощности 
шума на выходе смесителя вне полосы частот входного сигнала. 


и (отн. ед.) Р(и:) (отн. ед.) 


| "И 
о 50 100 150 ОобавВ) 


ГГ 
0 50 100 | 


Рисунок 7 — Отношение «сигнал /шум» Рисунок 8 — Спектр мощности паразитного 


в зависимости от амплитуды гетеродина шума на выходе смесителя при обратном 
на частоте 25 ГГц при обратном токе токе смесительного диода 10 мкА и 
смесительного диода 25 мкА амплитуде гетеродина 75 мВ 


(обозначения в тексте) 


Анализ оценки спектра мощности случайных сигналов на выходе смесителя 
радиометра крайне высокой частоты показывает, что в спектре шумов смесителя сущес- 
твуют области с низким уровнем шума, это делает соответствующие области спектра 
предпочтительными для первого гетерод1нного переноса полезного сигнала при 
двойном гетеродинировании. На основе предложенной математической модели сме- 
сителя шумоподобного измеряемого сигнала и монохроматического гетеродина 
можно провести теоретическую оптимизацию параметров смесителя с целью сниже- 
ния порога флуктуационной чувствительности радиометра. 


Выводы 


Проведенное математическое моделирование и экспериментальное исследование 
показывают, что предложенный метод расчетов позволяет проводить анализ спектра 
мощности шумовых низкоинтенсивных сигналов на выходе смесителя радиометра 
крайне высокой частоты. На основе вычисления спектральной плотности мощности 
случайного сигнала и полезной мощности, выделяющейся на нелинейном элементе, 
включённом в конце длинной линии, можно провести оптимизацию высокочувстви- 
тельного радиометрического приемника. 

Исследования показывают, что: 

— спектральная плотность мощности случайных сигналов на выходе смесителя 
может рассчитываться с учетом задаваемой точности; 

— расчет может быть проведен без аппроксимации или упрощения неявной зави- 
симости напряжения и тока через нелинейный элемент в зависимости от напряжения 
падающей волны в длинной линии; 
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— в спектре шумов смесителя существуют области с низким уровнем шума, это 
делает соответствующие области спектра предпочтительными для первого гетеродин- 
ного переноса полезного сигнала при двойном гетеродинировании; 

— можно провести теоретическую оптимизацию параметров смесителя с целью 
понижения порога флуктационной чувствительности радиометра. 
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частоти 

Запропоновано метод, що дозволяе проводити анал!з спектра потужност! шумових низько!нтенсивних 
сигналв на виход! змппувача радюметра вкрай високо! частоти, на основ! впливу випадкового 
сигналу на нашвпров1дниковий дюд, включений наприк!нщ! довго! л1нй. 
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